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differentia, aut ad calculos rationefquerevocanda, aut 
experiments (ubi fieri iteratis tentaminibus poflit) 
perquirenda } Si id per fe fatis dilucide atque mani- 
fefte jam apparet. Quod in fubtili cogitatione hac 
aliquid humani mihi contigerit, veritatem lubens 
agnofeam. Gaudeboque vchementer, fi cuipiam oc- 
cafioncm dedero prxftandi utilia, ut veritas, qux in 
occulto latere amat, perfpicue detegatur. 


II. Obfervationes Aftronomicae habit a in Col¬ 
legia Pekinenfi a ‘Pairibus Societatis Jesu, 
a Metife Novembri 1740. a 2 )° Jacobo 
Hodgfon, R.S. S. cum Regia Societate 
communicate. 


Trefented Jan. 
jo. 1742-3. 


1740. h 

Nov. die 4. 5 


s. 12 
18 


S>. 11 


/ // 

55 15 a.m. plena immerlio Satellitis 
primi in umbra ¥, vifa 
telefcop. n.ped. 

1 6 5 p.m. plena immer. zdi Satel¬ 

litis V, vifa eodem. 

34 p.m. $ prxeedens Stellam » 
in ire occidentalior erat 
in afc. re£t. z' 54." tem- 
poris, & borealior in de- 
clinatione 6 ' 30'V 

2 15p.m. tfemerfiteLunainre&a 
per Menelaum & Kep- 
plerum: immerfiovideri 
non potuit ob nubes in 
horizonte ortivo. 

Nov. 
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1740. h. ' 
Nov. die p. 18 34 


’ p. 18 34 $ Sequens hefternam 

ftellam, orientalior erat 
in afcenfione refta 1'. 
temporis, & auftralior in 
decl. 15'40". diftans 
21' 53 ". 

12. 14 16 szp.m. plena immerfio Satel¬ 
lite i mi . Telef. 13 ped. 

15. 14 49 zifp.m. plena immerfio 2 di Sa- 

tellitis. Eodem Telefc. 

16 . p 55 p.m. Satelles3 tius immerfurus 

in umbram difparuit in 
nebula, ob quam ncc 
hujusemerfio,nec4 ti im¬ 
merfio fpeftari potuit. 
19. 16 9 lop. m. plena immerfio'j 

Satell. 1 mi. 

21. 10 37 3 3 p*m. plena immerfio! Telefc. 

Ejufdem. /13 ped . 

22. 17 21 48 p, m. plena immerfio! 

2 di Satellite. J 

18 43 g Stellam Sr in m Se- 

quebatur in afc. reft. 4' 
27" temp. & erat au¬ 
ftralior in declin. 13' 
20". 

26. 7 45 vejp. Stella nr in ss ftabat in 

Linea Dichotomiae f, 
a cufpide auftrali in de- 
clinatione auftralior 
i3'o". 


19. 16 


IS 43 


7 45 vejp. 


Nov. 
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Nov. die 26. 18 1 25 p.m. plena immerfio’l 

1 mi Satellitis. \Tel.\i 
30. 17 47 40 p. m. plena immerfior^/. 

Satellitis 3 lii . 3 

Dec. die 2, 17 20 p. m. Stella g in « fupra crat <r 

in eadem afc. reft, cum 
centro Platonis, borea- 
lior indeclin. 12' 20". 
Plato diftabat a limbo 
bor. <r 4' o". 

3. 9 10 57 p.m. plena immerfio Satell. 

2 di . Tubo 13 pedum. 

4. 12 26 p.m. <l obtexit Stellam j? in 

IT, quse immerfit contra 
Byrgium; emerfio ob 
nebulam non fuit ob- 
fervata. 

10. 11 42 32 p.m. plena immerfio^ 

2<li Satellitis. 

14. 10 38 20 p. m. plena immerfio j 
1 mi Satellitis. 

17. 14 15 20 p.m. plena immerfio 
zdi Satellitis. 

19. 18 3 p.m- immerfio Satel¬ 

litis i mi . 


\Tel. 10 
ped. 


J 


I 74 1 - 

Jan. die 1 . 7 rnane S diftans a Stella v in 

«l 13 4'. Sequebatur earn 
in afc. reft, i' fo" 
temp, borealior in de- 
clin, 19' o" 


Jan. 
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Jan. die i. 5 30 6 p.m. Emerfio Satcllitis imi. 

Telefcop . 1 o pedum. 

5 59 30 —— Limbus occiduus <r ad 

filum horarium in te- 
lefcopio. 

6 o 24 . . y ad diem filum, diftans 

a limbo bor. <f 13' o ". 

i 15 -Limbus orientalis j ad 

idem filum. 

C 536 —— Limbus occiduus <r rut- 
fus ad idem filum ho¬ 
rarium. 

6 18 — V ad idem filum, diftans 

a limbo boreo, 12' 30". 

7 55 - Limbus orient, t ad 

idem filum. 

n 34 - % cultninavit altus 73® 

2 6 '. 

43 <t culminavit alt. centr. 

73 ° if 7 . 

‘Die 2. horis matutinis partialis { Eclipfis, 
h ' " 

6 418 umbram iam tenuiter 

ftrinxifte <f marginem, 
tubo 3 ped. notatum 
eft. 

C 5 40 Initium certum inter Vic- 
tam & Schikardum 
tubo 6 ped. fignatum 
fuit. 

10 o Umbra ad Schikardum. 

14 o admarehumorum 

R r 2 Jan 
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]zn.diez. 6 16 o Umbra ad Grimaldum. 

16 10 adCapuanum. 

17 20 incipit Gaflendus immergi. 

Centrum Grimaldi in umbra. 

18 30 totus Grimaldus merfus. 

19 o Umbra ad Campanum. 

19 30 ad Herigonium. 

22 30 adTychonem. 

23 10 ad Bullialdum. 

2+ o Tycho merfus. 

24 20 Umbra ad Pitatum. 

32 o ad Galileum. 

42 o ad Kepplerum. 

43 o ad Reinholdum. 

55 o Fracaftor. mcrgitur, umbra ad 
Copernicum. 

720 Copernicus totus videtur effe 
in umbra. 

6 o Umbra ad Wendelinum. 

10 20 Centrum c in umbra. 

14 o C occultatur poft montes ad 
oceafum ante medium edip- 
fis. 

Caeterum Penumbra erat exigua, & umbra bene 
nfgra ac diftinfta: potuitque coelo admodum ferene & 
dare eclipfis fat commode fpe&ari ufque ad occafum 
C. Diameter Lunae ante eclipfim erat in micrometro 
30' 20" circ. in ipfo vero occafu tantum 30' o". 
Centrum apparentis difci erat ab iinu aeftuum occid. 
modice verfus Hipparchum. 

Jan. 
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Jan. die 6. 12 f2 2$. p.m. Emerfio Satellitis imi, 

Telefcop. 1 8 ped. 

8. 7 20 3o p.tn. Emerfioejufdem.is^z# 

dubie. 

11. 13 5 i 22p.m. Emerfio Satellitis 2<K. 

Telefcop. 10 ped. 

14. 2 42 4.0 a. m. Emerfio Satellitis inn. 

Telefcop. 18 ped. 

1 $. 9 12 36p.m. Emerfio ejufdcm. Te¬ 

lefcop. 1 3 ped. 

18. 16 2 6 i$p.m. Emerfio Satellitis 2 di . 

Telefc. 10. ped. 

21. j 30 p. m. <f praecedebathcfternam 

Stellam c in n i' 8". 
temp, in afc. redt. au- 
ftralior erat in dcclin.. 
f o". 

22. 5 15 p m. d praecedensheftcrnam 

Stellam 2' 4^'. temp, 
in afc. reft, auftralior 
in declin. 2' o". 

5 41 57 p.m. Emcrfit Satel- 

les 2 dus . (Telefc. 

it 3 19 p. m. Emer fit Satel- f 18 ped. 
les 1 us. J 

24. S 3 3 24/. m. Emerfio Satellitis inn. 

Telefcop. 10 ped. 

28. 7 18 vefperi V a margine <r diftabat 

19' 30". 

29. 8 18 1 < 5 p.m. Emerfio Satellitis 2<J», 

Telef 13 ped. 


Jan 
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Jan. 

Feb. die 


)Telefc. 
8 fed. 
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29. 12 57 io p.m. Emerfio SaA 

tellitis i mi. 

3. 8 i8 p.m. Emerfio Sa¬ 

tellite 3tii. 

5. io S3 20 p. m. Emerfio Sa¬ 

tellite 2<li. 

6 . 253 a. m. Emerfio Sa¬ 

tellite I mi. 

7. 9 20 3^ p.m. Emerfio c- 

jufdem. 

8 . 1043 p.m. plena immer. 

Satellitis 4*1. 

14 6 30 Caepit emer- 

gere idem Sa- 
tellcs 4 tus . 

10. 9 16 30p.m. plena immerfio Satel- 

lis 3 tii. Eodem. 

12. 13 32 /.«^EmerfitSatelles2 d u‘vifus 

Telefcop. 8 ped. 

14. 11 14 1 s p. m. Emerfio Satellitis imi. 

Telefcop. 18 ped. 

16. 543 4S p.m. Emerfio ejuftlem. Eo¬ 
dem. 

•22. i i 44 26 p; m. Luna obtexk ftellam n 

in ftantem in re&a 
cum Manilio & Cenfo- 
rino. Emerfio fpettari 
non potuit. 

23. 7 39 29 p.m. Emerfit Satelles i Us . 

Tubo 18 ped. 


[ Telefc . 
13 ped. 


Feb. 
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Feb. die 24. 9 27 p.m. Stella « in H infra <tam 

ftabat in rcda cumTy- 
chone & Platone, ab 
illo in auftrum diftans 
11' 20". 

13 38 45^. Stella p in n obteda 
fuit a c in reda per 
Tychonem & Pofido- 
nium; quae non emcr- 
fit ante hor. 13. 55', 

cum « occidit poll 

tedum. 

25, 8 2 6 30/. m. Emerfio Satellitis 4”. 

Telefcop. 13. 

Mart, die 2. 9 3 <5 11 p. m. Emerfio Satellitis imi. 

Telefcop. 18. 

11. 6 2 wp.m. Emerfio ejufdem. Eod. 

April, die 3. <5 2 6 35/. *0. Emerfioejufdem. Eod. 

8 14 Emerfio Satellitis 

Tubo 8 fed. 

10. 8 20 37/>. EmerfitSatellesi us .vifus 

Telefcop. 13. 

20. 10 50 42 p m . £ obtexit Satellitem 
jtium, qui erat ad occi- 
dcntem V is . 

10 56 45 « attigit limbum V 

h. 10 57' 3 5 " fuitplena 
hujus immerfio plane in 
medio inter utramque 
cufpidem t^redaverfus 
centrum. Alii Satel¬ 
lites ob atmofphteram 
non 



[ J‘4 3 

non erant bene difeer- 
nibiles. EtLunapaulo 
poft fe abfeondit poft 
1741. h * 11 teda. 

Alaii die 3. 8 40 6 p.m. Emerfio Satellitis i m », 

Telefcop. 13 ped. 

9 36 Emerfio Satellitis 4^. 

Eodem, 

Sept, die 8. 4 41 48/j.w.Immerfio Satellitis in». 

Eodem. 

24. 8 71 $p.m- & obtexit Stcllam qua- 

dranguli ante caudam 
Ceti Auftralem praece- 
dentem, quae immerfit 
modice ad ortum Cleo- 
ftrati. 

9 013 Eadem emerfit proximo 

Berofum. 

O Cl, die 1. 50 8 Immerfio Satellitis i mi . 

Tubo 13 ped. 

.15. 17 s 49 p.m. Immerfio 2<u. Satellitis 

coelo nonnihil nubilo. 
Telefcop , 13 ped. 


III. Ex 



